فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله 
ما صحة الحديث الوارد ( صلاة بسواك افضل من سبعين 
فا ر 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الجواب : هذا الحدیث لا يصح ولا یثبت له اسناد وقد رواه 
أحمد في مسنده ( 6 / 272 ) من طريق محمد بن اسخاق قال 
وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
غانشه آن النبي صلی الله عليه وسلم قال (.فضل. الصلاة بسواك 
ع ا ب وی 

رواه اس خی فب صحيحه ( ۱۱37) كير اتفال انس 

أل كال راا ضح فال جائف أن كون 
فيكمد بن اسحاق لم مشیم مق هة بن مالم وا نما دة عت 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق 
وذكر فلان فلم يسمعه . 

ال ال اف ای ا ع كمد 
اد ما بخاف آن کون :هن 'تدليسات مجمد بن اسجاق ,دانه لد 
یسمعه من الزهري وقد رواه معاوية بن یحیی الصدفي عن 
الزهري ولیس بالقوي . وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة 
ومن وجه آخر عن عمرة عن عائشة فکلاهما ضعیف ) . 

وقد جاء للحدیث شواهد من حدیث ابن عباس رواه بو نعیم . 

ومن حدبت جابر رواه أبو نعيم انها 

ومن حديث ابن عمر رواه أبو نعيم . 

ولا يصح من هذه الأحاديث شيء ولا ترتقي إلى درجة الحسن 


قان هذا القواب الکبیر لایمکن قبوله بمثل هذه الأساتية 
ولعل هذا من أسرار حكم الأئمة على هذا الخبر بالضعف تارة 
وبالبطلان تارة أخرى والله أعلم . 


قاله 
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